36                                           Zehntes Capitel.
Folgende Angaben dienen zur Bestatigung. Bezeichnet 0400 den Beibungscoefficienten bei 400 Atinospharen Druck, Qo den bei mittlerem Druck, so ist nach Hauser
t= 18,0 29,0 30,5 31,5 32,9 36,0 40,0       40,3" C.
iOQ £*2^~-^ = — 1,6 —0,3 —0,5 0,0 0,0 0,0 +0,7     +0,7
*= 50,0 51,4 56:5 70,5 79,6 90,3        98,4° G.
100 2*°3-lU!o — _]_ i5e +1,6 +2,1 +2,5 +2,6 +3,4     +• 3,t>
Bei 32° ware der Coefficient vom Druck unabhangig, bei tieferen Temperaturen nahme er mit wachsendem Druck ab, bei hoherenwurde er grosser. Formeln lassen sich nicht wohl angeben.
Wie vorhin bemerkt, gilt die fur Kohlensaure angegebeno ent-sprechende Formel unter der Voraussetzung, dass p den Druck der Flussigkeit bedeutet, wenn diese sich unter gesattigtem Datnpf befmdet. Also konnen wir umgekehrt aus der Formel den Dampfdruck geraass
25)                                   p =
berechnen. Darin ist nichts Besonderes enthalten. Aber cle Keen hat die allgemein giiltige Beziehung aufgestellt, dass die Dampf-spannung einer Flussigkeit und die Eeibung fiir alle Temperaturen durch die Formel
c
26)                                              D = e* verbunden sein sollen.
Indessen bedarf diese Formel wohl einer Aenderung, urn sie physi-kalisch brauchbar zu machen. Sie giebt fiir Q = co die Dampf-spannung p = 1, d. h. die Einheit zur Messung der Dampfspannung ware die Spannung der erstarrenden Flussigkeit. Nun ist aber diese Spannung sehr geringfiigig, wenn nicht iiberhauptNull, die Zahlen fur die Dampfspannungen wiirden also ausserordentlich, wenn nicht un-endlich gross. Die Formel wird verbessert, wenn man rechts — 1 hinzufiigt. Nennen wir dann den Werth von Q bei derjenigen Tempe-ratur, fiir welche die Dampfspannung in irgend einern Maass pf sein soil, @', so batten wir
27)                        JP=J?'V^—
Pruft man aber diese Formel an Wasser, so ergiebt sich, dass sie durchaus nicht stimmt. Man findet, wenn man c aus dem Werth fiir 9 bei 30° berechnet, der sehr sicher zu sein scheint, folgende Ab-weichungen der wirklichen Spannungen jpT von den nach obigerFormel berechneten p (die Q sind der Zusammenstellung auf S. 81 ent-nommen) bei Diosc.s Verhalteu des Wassers ist sehr seltsaiu. Es ist kaum air/unohnion, dass OH bei alien Teniperaturen Ktattfiudet.
